Dnia 15 października 1986 r. zmarł opatrzony św. Sakramentami, po krótkiej a ciężkiej chorobie, 


w wieku 71 lat 


Stanisław 


FALIS 


b. oficer Wojsk Polskich, uczestnik kampanii wrześniowej, obrońca Wybrzeża, jeniec Oflagu Murnau, 
żołnierz 2 Korpusu Wojsk Polskich we Włoszech, b. pracownik Krakowskiego Zjednoczenia Budow- 
nictwa, działacz społeczny, członek ZBoWiD-u, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, Krzyżem Walecznych, Medalem ,,Za Udział w Wojnie Obronnej 1939 r.”, Brązowym Madalem 
„Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Złotą Odznaką „Za Pracę Społeczną dla M. Krakowa”. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE odprawione zostanie we środę 22 października 1986 r. o godzinie 11.45 
w kaplicy na cmentarzu w Batowicach, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego 


spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w nieutulonym żalu. 


ŻONA I RODZINA 


